3, 


y 


TERESA HILBERT 


przeżywszy lat 60, po długiej a ciężkiej chorobie, opatrzona św. 
Sakramentami, zmarła dnia 22 listopada 1901 r. 


W żalu pograżona rodzina zaprasza pobożną Publiczność na pogrzeb, który 
odbędzie się w niedzielę dnia 24 b. m. o godzinie 3 popołudniu, z domu 
żałoby L. 12 przy ulicy Blich, wprost na cmentarz krakowski. 


